93. Reflexion der Wellen an Widerstand, Induktivitat und Kapazitat.    311 und
Von t± bis 2t± war wie gezeigt <p(ti+2ti} von 2     bis 3
?  ferner   wird
Daher insgesamt von ^ bis 3^
9^1 -7-3 /1) = — I
und durch Einsetzen in GI. 41 4 a
Fur 2 = ^ ist daher
Von 2 = 3 1± bis 5 t± wird nun 95 ebenso groB wie Q von ^ bis 3 t^ , es ist daher in der Formel daf iir statt t zu setzen (t — 2 tj . Man erhalt
und durch Einsetzen in Gl. 41 4 a und Integration
man in dieser Weise fort, so erhalt man fur jedes fol-gende Intervall in dem Ausdruck f iir Q je ein weiteres Glied, wahrend. das erste Glied in der Klammer abwechselnd -|~ 1 und — 1 ist. Es wird
w + 1 M (2 — 4e-«'-5*-> [1 - 2 ft (t — 5 tj
usf.
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Fig. 211.
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In Fig. 211 sind die Werte ^ als Funktion der Zeit von O aus nach rechts als gestrichelter Kurvenzug, die Werte <p von O aus nach links als ausgezogene Kurve aufgetragen. Verschiebt man diese Wellenziige gegeneinander, und zwar den fur Q nach links, den fur <p nach rechts, so erhalt man als Ordinaten in O die Mo-mentanwerte von <p und Q zu einer Zeit t, um deren Betrag man die Wellen verschoben hat.tintervall ist daher, <p = — ±JZ.
